Za spoköj duszy í. p. 


ZOFII MARII BIEZANOWSKIEJ 


żony emer. dyrektora gimnazjum 


jako w drugą rocznicę Śmierci 
odprawione zostanie 


w sobotę dnia 9 stycznia 1943 roku o godzinie 8 rano 
w kościele św. Idziego 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamia 
Rodzina. 
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